NOI ASPECTE PRIVIND EMISIA BIOENERGETICA UMANA 


Adrian-Marius Niculescu 


Emisia bioenergetica umana reprezinta inca o mare necunoscuta, pe de o parte datorita 
insuficientei cunoasteri a modului in care sint generate campurile fundamentale constitu- 
tive si pe de alta parte datorita lipsei unui aparat matematic adecvat care sa surprinda 
legile de variatie a acestor campuri in cadrul homeostaziei generale a organismului uman 
si in timp. 

Cu toate acestea studiind cu atentie lucrarile de biogeofizica si energie de forma, exis- 
tente pana in prezent si corelandu-le cu o intensa activitate experimentala, am observat ca 
se pot realiza cateva corelatii ce ar putea conduce la un pas inainte in cunoasterea 
bioenergiei. 

Sa incepem insa cu cateva informatii preliminare, ce vor fi ulterior corelate. 

Studiul geofizic al Pamantului si atmosferei terestre a permis observarea faptului ca 
particulele elementare provenite din spatiul extraatmosferic care interfereaza cu planeta, 
poseda un spectru foarte larg energetic in care ponderea principala (99%0 o detin paticu- 
lele de origine solara cu energii de pana la 10 la puterea 8 eV. 

Aceste particule care patrund violent in campul magnetic terestru, sunt franate si 
deviate de acesta, formand cele trei centuri de radiatie. 

Protonii care formeaza ponderea principala a radiatiilor acestor centuri sufera doua 
tipuri de devieri : 
a) o deviere in plan vertical de la locul de patrundere spre polul sud magnetic, respectiv 
polul nord geografic ; 
b) o deviere in plan orizontal de la Vest catre Est in sens geografic. 

Prin urmare, electronii, care au o pondere secundara, vor fi deviati in sens invers, 
adica: 

a) o deviere in plan vertical de la locul de patrundere spre polul nord magnetic, respectiv 
polul sud geografic ; 
b) o deviere in plan orizontal de la Est catre Vest in sens geografic. 

Experimentele efectuate de cercetatorii americani cu acumulatorul de energie organica 
(Reich) si structurile de forma piramidala, au relevat efecte de restructurare bio-psiho- 
-functionala si incetinirea proceselor de destructurare care conduc la imbatranirea 
organismului. 

Pe de alta parte experimentele de cedare de bioenergie efectuate personal cu dispozitive 
de tip BIOTEST au evidentiat faptul ca eficienţa emisiei bioenergetice (evidentiata prin 
efectul mecanic de accelerare a vitezei de rotatie a dispozitivului BIOTEST) este maxima 
daca directia de emisie este de la Est catre Vest (in sens geografic). De asemenea 
experimentatori separati au comunicat senzatii de epuizare subiectiva si obiectiva in urma 
cedarii de bioenergie, inregistrate in cursul actului bioenergoterapeutic. 

Coreland informatiile redate mai sus putem presupune ca (urmand ca experimente 
ulterioare sa infirma sau sa confirme aceste presupuneri) : 

1) Efectele inregistrate in acumulatorul Reich si formele geometrice de tip piramidal 
reprezinta o consecinta a suplimentarii cantitatii de protoni din organism concomitent cu 
limitarea emisiei de electroni, care s-ar consuma in organism in reactii electron-proton 
generatoare de energie. 
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Aceasta energie suplimentara generata intern ar favoriza si accelera procesele metabo- 
lismului energetic si pe cele de restructurare, pe baza rezervelor interne existente. 

Un argument in favoarea acestei afirmatii ar fi acela ca indivizii expusi la energia de 
forma pot scadea in greutate inregistrandu-se in acelasi timp o amplificare a capacitatii de 
reactie imunitara si o reechilibrare bio-psiho-functionala. 

Acest fenomen se poate explica prin faptul ca atunci cand o molecula neutra de oxigen 
este transformata in ion pozitiv (prin extragerea unui electron din stratul exterior), tendinta 
sa ca ion va fi sa capteze de la moleculele cu care interactioneaza, un numar de 3 electroni 
in loc de 2 (pentru a-si completa stratul de valență) si aceasta comportare va determina ionii 
pozitivi sa fie mai oxidanti decat moleculele neutre. 

La nivelul metabolismului energetic acest fenomen faciliteaza cresterea cantitatii de 
energie din celule stimulandu-le functionarea. 


2) In ceea ce priveste cedarea de bioenergie, ea este stimulata de un exces de electroni 
provenit din exterior (si care se deplaseaza asa cum am vazut preferential de la Est catre 
Vest in sens geografic) si are drept consecinta diminuarea rezervelor energetice interne ale 
bioenergoterapeutului, urmata de starile de epuizare mai sus mentionata. 

Fenomenul se datoreaza faptului ca daca o molecula neutra de O2 din organism 
primeste un electron, ea se transforma intr-un ion negativ care va avea tendinta sa capteze 
numai 1 electron in loc de 2 (din aceleasi motive ca cele expuse mai sus) si aceasta 
comportare va determina ionii negativi sa fie mai putin oxidati decat moleculele neutre. 

La nivelul metabolismului energetic acest fenomen se reflecta in scaderea resurselor 
energetice celulare, diminuindu-le activitatea. 

Aceasta afirmatie ar putea ridica intrebarea : Daca in cursul bioenergoterapiei se emit 
mai multi electroni si electronii diminueaza procesele reparatorii si de restructurare in 
corpul pacientului, cum ar putea fi eficienta bioenergoterapia ? 

Raspunsul la aceasta intrebare este acela ca emisia de electroni din biostructura terape- 
utului determina ionizarea interfetei terapeut - pacient , acest fenomen ecranand pierderile 
naturale de electroni din organismul pacientului (in zona tratata), prin procesul de 
respingere reciproca a sarcinilor generate de cele doua organisme. 

Astfel mana utilizata in bioenergoterapie joaca rolul unui ecran de tip Reich permitand 
eliberarea unei cantitati maxime de energie din reactiile protoni - molecule neutre, limitand 
pierderile. 

Diferenta dintre efectele acumulatoarelor Reich respectiv efectele de forma si efectele 
bioenergoterapiei este similara celei dintre curentul continuu si curentul alternativ sau mai 
degraba celei dintre unda electromagnetica cu aspect "continuu" (caracterizata de variatia 
periodica dar "identica" a parametrilor electrici si magnetici) si unda electromagnetica cu 
aspect "complex" (caracterizata de variatii periodice, cvasiperiferice sau aperiodice si intr-o 
gama larga, a parametrilor electrici si magnetici). 

Pentru a explica afirmatia de mai sus trebuie sa remarcam atat faptul ca acumulatoarele 
Reich si formele geometrice asigura o constanta a mediului de reactie cat si pe acela ca in 
cazul cedarii bioenergetice, campul emis este complex modulat de procesele fiziologice 


care se desfasoara in organismul terapeutului. 
I. 


Sie fa 


Modularea complexa permite o ecranare variabila a zonei tratate si prin urmare este 
purtatoare de informatie de la terapeut la pacient (si in mai putine situatii si invers in cazul 
in care se respecta sensul de eficiență maxima a cedarii de bioenergie). 


Din cele de mai sus rezulta urmatoarele concluzii : 


1) Energia orgonica (de care vorbesc americanii) este de fapt energia care apare drept 
consecinta a suplimentarii cantitatii de protoni din structura expusa energizarii si 
limitarea in paralel a pierderilor de electroni. 


2) Bioenergia joaca rolul de modulare informationala complexa a ecranului care limiteaza 
(in zona mainii) pierderile fiziologice sau fiziopatologice cutanate de sarcini electrice, 
exercitand efecte asupra metabolismului energetic. 


3) Bioenergoterapia creste in eficienţă atunci cand modularea emisiei este controlata prin 
procese de biofeed back. 


